Uber Doppelsalze des Jod- und Bromkadmiums. 

Von 

Josef Maria Eder. 

Die Doppelsalze von Ammonium-Kadmiumbromid und -jodid 
wurden in den letzten Jahren mehrfach untersucht, insbesondere 
von E. Tassilly 1 und H. Grossmann. 2 Ich selbst hatte im Jahre 
1876 eine Reihe derartiger Doppelsalze zuerst bergestellt und genau 
studiert und die Resultate meiner Untersucbungen in der „Photo- 
graphischen Korrespondenz“ 3 publiziert, da die Doppelsalze Wichtig- 
keit fur die Hersteilung von jodierten photographischen Negativ- 
Kollodien besafsen. Die von mir dargestellten und analysierten 
Salze waren: 

1. 2 NH 4 Br. 2 CdBr 2 . H 2 0 7. 2NH 4 J. 2 CdJ 3 . H 2 0 

2. 4NH 4 Br.CdBr 2 8. 2NH 4 J.CdJ 2 .2H 3 0 

3. KBr,CdBr 2 .H 2 0 9. KJ.CdJ 2 .H 2 0 

4. 4KBr.CdBr 2 10* 2KJ.CdJ 2 .2H a O 

5. 2NaBr. 2 CdBr. 5 H 2 0 11.2 NaJ.2 CdJ 2 .5H 2 0 

6. 4NaBr.CdBr a 12. 2NaJ.CdJ 2 .6H 2 0. 

Diese meine Publikation hat Herr E. Tassilly tibersehen, 
wohl aber Herr H. Grossmann in seiner Abhandlung zitiert und 
meine Befunde durch seine neuerlichen eingehenden Untersucbungen 
bestatigt. 

Nur einen kleinen Irrtum im. Zitate S. 151 der Abhandlung 

1 Ann. Chim. Phys. [7] 17 (1899), 107. 

2 Z. anorg. Qhem. S3 (1902), 149. 

8 Phot Korresp. Wien IS (1876), 83; auch enthalten in Phot. Mitteihmgen 

13, 41. 
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des Herru Grossmanh 1 mochte ich ricbtigstellen. Meine 1876 
publizierte Abhandlung liber Kadmiumdoppelsalze ist nicht „Yon 
P. Wesselsky analytiseh bearbeitet“, wie Herr Grossmakn irrtumlieh 
angibt, sondern die gauze Arbeit, auch der analytische Teil, ist 
aussehliefslich von mir selbst und zwar in dem seinerzeit dem 
Herrn Prof, Wesselsky unterstehenden Laboratorium fur analytische 
Chemie an der Technischen Hochschule in Wien ausgefuhrt worden. 


1 Z. anorg. Chem> SB (1902), 151, Fufsnote 1. 
Wien, k. k. Graphisehe Lehr - und VetsucksanstalL 


Bei der Kedaktion eingegangen am 11. Juli 1903. 



